PHARES ET APPAREILS D'ECLAIRAGE.

X\?I (A), une echelle quatre fois plus grande, etant illuming par une Jarnpe a
quatre meches, qui brule une livre efc demie d'huile par heure, enver-
rait, sur tons les points de Fhorizon i\ la fois, une lumiere egale a
trois cents lampes de Carcel; et la barre de feu qu'il pre"senterait aurait
plus de 2 metres de hauteur. Les experiences que M. Fresnel vient
de faire sur 1'application du gaz d'huile a I'eclairage des phares, et
dont nous rendrons compte dans le prochain num4ro, donnent I'espoir
bieii fond^ de porter la lumiere de ces phares a feu fixe du premier
ordre jusqu'a une intensity de quatre cents lampes cle Carcel on cinq
cents bees de quinquet, en pla^ant au centre de Tappareil un bee
a gaz compost de cinq couronnes concentriques.bassent
